O recorde de 100 mil pessoas vacinas contra a Covid-19 num único dia no DF foi alcançado com alegria e animação.  

Na UBS 2, do Guará, foi organizado um karaokê para tornar a vacinação um momento de alegria. 

"O que conta muito no nosso trabalho, na verdade, é o potencial humano que essa equipe tem", diz o enfermeiro Paulo César, gerente da unidade. 

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, elogiou o trabalho dos servidores públicos.
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